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inferieure, par une peau d'une epaisseur mediocre. Un thermometre
dont la boule est plongee dans le mercure indique a chaque instant la
temperature de la masse liquide; \&fig. i montre les differentes par-
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ties de Tiristrument; AA est le vase conique rempli de mercure; bbb la
surface flexible qui retient le liquide; cc le thermometre interieur, quioinptement une partie de sa cha-
